DART AEROSPACE LTD 


Work Order: 
es ee a ee 


eee ee 
Description: Wearplate Part Number: D4682-5 
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Inspection Dwg: D4682 Rev: D 


INSPECTION SHEET 


Swng Actual . Method of 
Pimension | Biia Dimension Accept | Reject | Inspection Comments 
G0.188 +0.005/-0.001 
6.050 +/-0.010 
1.80 +/-0.030 
1.65 +/-0.030 
E 39.38 +/-0.030 
35.15 +/-0.030 
20.47 +/-0.030 
29.5 +/-0.100 
7.75 +/-0.030 
0.775 +/-0.010 
k- 0.650 +/-0.010 —- 
0.050 +/-0.010 


Measured by: Checked by: QC Inspector: 
Date: Date: Date: 
Engineering Approval: Date: 
(If necessary) 3 
Rev Date Change 
A 13.05.08 | New issue 
B | 15.11.19 | Dimensions updated per Dwg Rev D 
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